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جا نرب یدو قتا صنتسال || إ العالم كله سبدفع ثمن ١‏ 
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نعم» نأخذ دور الد كتور المجنون الذى | 
یحاول ان یستولے على العالم 


... الكمبدوتر فى انتظارتاه:: 


قبل أن تبدهواء يجب أن أحذر كم. 0١‏ ] سیفعل هذا ل | A o e‏ 
یوجد قیروس سخیف اخرق برامج ھ ستکون لنتيجحة كار 
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هل أنت متأكد أن هذا | | ۾ ربما بالغت و موضوع الديناصور 
ولکن الباقی کله حقبقی. صدّقونی 
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أظن أنى وجدت المنزل يا جماعة 
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٣ الساعة 5.30 بالضبط سيضرب‎ ١ 
 ةنيده" الفیروس کل کمبیوتر و‎ > 
البط".. وستصاب بالشلل التام‎ 


والآن من فضلكم.. ساحبسكم 
E e‏ 


بقى ربع ساعة على نهاية سن 
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رخات وان ئن يقدروا 


علی فعل شیء 
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الفيروس بالفعل ضرب أغلب أجهزة الكمببوتر وى المدينة. ئ | حب أن نغلق کل ۾ هذا معناه الذهاب امحطة 
و _ یجب ان نخلقھا لنمنع الفیروس من الانتشار_ے کات رت الكهرباء. آااه» قبل أن < 
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أکید هذه أزرار )ا 4 
التحكم الرئيسية TE‏ 
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يجب أن تسمعئی؛ هناك ڈیروس 
“ کمبیوتر خطير اذا لمر نغلق محطة 
الکھرباء ستحدث کارثة 


يااااآم؛ نحن سهد اء : ا قد لا حظطت أن عمی أعصابه 
جدًا لرؤيتك 1 متوترة.. وقررت ائی لا ارید ان 


وهاذا ستفعل الان 
نے یا 'طاطا؟ 


